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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 920 

29 Δεκεμβρίου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 4 

Είδος σύμβασης: Σινδόνια εκ βάμβακος. 

Είδος διαγωνισμού: Κλειστός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙΙί^οηΙιοερίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το 
νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) 
μήνες τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την 
κατακύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
η μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης 
ποσότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 29 Ιανουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
60.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 6 Μαρτίου 2007 
και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 7 Μαρτίου 2007 
και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με 
τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται 
βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αί- 
ΙίΚοπίιοερίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 


Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 5 

Είδος σύμβασης: Στολές εργασίας διάφορες. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο «νννν.αΐίίΚοηΙ'ΐοερίΙαΙ.ρΐ'. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το 
νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) 
μήνες τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα¬ 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
η μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο- 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 29 Ιανουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
80.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 8 Μαρτίου 2007 
και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 9 Μαρτίου 2007 
και ώρα 10:00. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με 
τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται 
βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΐ- 
ΜοηΐΊΟδρίΙαΙ.ρι·. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 6 

Είδος σύμβασης: Κλινοσκεπάσματα μαλλινοβαμβακερά. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΐΙϋκοηΙτοδρίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το 
νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) 
μήνες τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, η 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 


Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 29 Ιανουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
50.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 9 Μαρτίου 2007 
και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 12 Μαρτίου 2007 
και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με 
τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται 
βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.31- 
1ίΙ<οηΙτοδρίΐ3ΐ.9Γ· 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(4) 

Γ' Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 7 

Είδος σύμβασης: Αντιδραστήρια εργαστηρίων διάφορα. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίίΙκοηΙιοερίΙεΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το νοσοκο¬ 
μείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατακύρωση 
ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, η μικρότερης 
κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% 
στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, ή το 50% στην 
περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 26 Μαρτίου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
600.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 23 Μαΐου 2007 
και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24 Μαΐου 2007 
και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με 
τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται 
βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αί- 
ΙίΚοπίιοδρίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην υπηρεσία 
επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(5) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 8 

Είδος σύμβασης: Αντιδραστήρια βιοχημικών αναλυ¬ 
τών. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙΙί^οηίιοδρίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το 
νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) 
μήνες τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
η μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 


υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 19 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
600.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 13 Απριλίου 
2007 και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 16 Απριλίου 
2007 και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με 
τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται 
βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΐ- 
ΙίΙκοηΐΊΟδρίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην υπηρεσία 
επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

Γ' Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 9 

Είδος σύμβασης: Αντιδραστήρια αιματολογικών ανα¬ 
λυτών. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙΙί^οηΙιοερίίεΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το 
νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) 
μήνες τη σύμβαση. 
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Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
η μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 5 Φεβρουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
700.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 4 Απριλίου 2007 
και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10 Απριλίου 
2007 και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με 
τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται 
βρίσκονται στο τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΐ- 
ίί^οπίιοδρίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην υπηρεσία 
επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(7) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 10 

Είδος σύμβασης: Αντιδραστήρια προσδιορισμού εξε¬ 
τάσεων ειδικών πρωτεϊνών. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΐΙί^οηίιοερΙΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 


Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το 
νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) 
μήνες τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
η μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 19 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
80.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 23 Μαρτίου 
2007 και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 26 Μαρτίου 
2007 και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται βρίσκονται 
στο τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηΙτοδρΙΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(8 

Γ' Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 11 

Είδος σύμβασης: Αντιδρασήρια ανοσολογικών εξε¬ 
τάσεων. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίί^οηίιοερίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 
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Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
η μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 5 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
750.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 3 Απριλίου 2007 
και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 4 Απριλίου 2007 
και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής υπο¬ 
ψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται βρίσκονται 
στο τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΐΜοηΐΊΟδρΙίαΙ.ςιΐ'. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην υπηρεσία 
επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(9) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 12 

Είδος σύμβασης: Αντιδραστήρια αιμοδοσίας 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΐΜοηΙιοδρΙΙαΙ.ςιΐ'· 


Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
η μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 5 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
500.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 10 Απριλίου 
2007 και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 11 Απριλίου 2007 
και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής υπο¬ 
ψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο τεύ¬ 
χος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΜοηΙ'ΐοδρίΙαΙ.ςιΐ'. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην υπηρεσία 
επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

Γ' Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 13 

Είδος σύμβασης: Αντιδραστήρια μικροβιολογικών εξε¬ 
τάσεων. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
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Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΐΙί^οηάοερίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
η μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 26 Μαρτίου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
500.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 24 Μαίου 2007 
και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 25 Μαίου 2007 
και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής υπο¬ 
ψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο τεύ¬ 
χος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηόοερίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην υπηρεσία 
επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 14 

Είδος σύμβασης: Χημικά πρόσθετα διάφορα. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 


Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίί^οηΙιοερίίαΙ.ςΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την 
κατακύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
η μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης 
ποσότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 12 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
50.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 15 Μαρτίου 2007 
και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 16 Μαρτίου 2007 
και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο τεύ¬ 
χος διακήρυξης και στο νννννν.αΙίί^οηΙιοδρίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

Γ' Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 15 

Είδος σύμβασης: Θρεπτικά υλικά εργαστηρίων. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 
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Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙΙί^οηΙτοερίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, η 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της δια¬ 
κήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 12 Φεβρουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
50.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 16 Μαρτίου 
2007 και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20 Μαρτίου 
2007 και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο τεύ¬ 
χος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οπίιοερίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(13) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 16 

Είδος σύμβασης: Οξυγόνο. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 


Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίί^οηΙιοερίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, η 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της δι¬ 
ακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 22 Ιανουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
165.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 5 Μαρτίου 
2007. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 6 Μαρτίου 2007 
και ώρα 10:00. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο τεύ¬ 
χος διακήρυξης και στο νννννν.αΙίί^οηΙιοδρίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(14) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 17 

Είδος σύμβασης: Απολυμαντικά ειδικά. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
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κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΐΙί^οηΙτοερίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
η μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 6 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
95.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 13 Μαρτίου 
2007 και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14 Μαρτίου 2007 
και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής υπο¬ 
ψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο τεύ¬ 
χος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηόοερίΙαΙ.ΟΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην υπηρεσία 
επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(15) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 18 

Είδος σύμβασης: Ραδιοφάρμακα. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 


Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίίΙκοηΙιοερίΙαΙ.ςΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, η 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της δια¬ 
κήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 12 Φεβρουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
500.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 16 Απριλίου 
2007 και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 17 Απριλίου 
2007 και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής υπο¬ 
ψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο τεύ¬ 
χος διακήρυξης και στο νννννν.αίίίΚοηίιοδρίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην υπηρεσία 
επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(16) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 19 

Είδος σύμβασης: Γάζες με λευκόπλασμα αυτοκόλλη¬ 
τες. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 
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Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙΙϋκοηΙτοερίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
η μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 6 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
90.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 20 Μαρτίου 
2007 και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21 Μαρτίου 2007 
και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο τεύ¬ 
χος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οπόοερίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(17) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 20 

Είδος σύμβασης: Επιδεσμικό υλικό διάφορο. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 


Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίΙί^οηΙιοερίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, η 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 12 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
250.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 17 Απριλίου 
2007 και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 18 Απριλίου 
2007 και ώρα 10:00. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο τεύ¬ 
χος διακήρυξης και στο νννννν.αΙίί^οηίιοδρίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην υπηρεσία 
επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(18) 

Γ' Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 21 

Είδος σύμβασης: Επίδεσμοι γύψου. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΐΙί^οηάοερίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το 
νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) 
μήνες τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, η 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 12 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
170.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 21 Μαρτίου 2007 
και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22 Μαρτίου 
2007 και ώρα 10:00. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙίΚοηίιοδρίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(19) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 22 

Είδος σύμβασης: Σωλήνες ειδικής χρήσεως. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 


Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίί^οηΙιοερίίαΙ.ςΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το 
νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) 
μήνες τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, η 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 12 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
70.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 22 Μαρτίου 
2007 και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 18 Απριλίου 
2007 και ώρα 10:00. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηΙτοερΙΙαΙ.ΟΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 23 

Είδος σύμβασης: Φίλτρα ειδικά. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 
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Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΐΙί^οηΙτοδρίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, η 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 12 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
120.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 26 Μαρτίου 
2007 και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27 Μαρτίου 
2007 και ώρα 10:00. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής υπο¬ 
ψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο τεύ¬ 
χος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οπίιοερίΙαΙ.ΟΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρο¬ 
νικό διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολ¬ 
λο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 21 ) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 24 

Είδος σύμβασης: Συσκευές εγχύσεων. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 


Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίί^οηΙιοερίίαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, η 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 12 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
150.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 27 Μαρτίου 
2007 και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28 Μαρτίου 
2007 και ώρα 10:00. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηίιοερίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 22 ) 

Γ' Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 25 

Είδος σύμβασης: Σωληνάρια εργαστηριακά διάφορα. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΐΙί^οηάοερίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, η 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 12 Φεβρουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
50.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 21 Μαρτίου 2007 
και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22 Μαρτίου 
2007 και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙίΚοηίιοδρίΐαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(23) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 26 

Είδος σύμβασης: Βαλβίδες καρδιάς. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 


Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίί^οηίιοερίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, η 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 5 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
200.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 14 Μαρτίου 
2007 και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15 Μαρτίου 2007 
και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηΙτοερίΙαΙ.ΟΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται για 
το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που προμήθευσε 
την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών 
του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την εξόφληση του μειοδότη είναι τα παρακάτω: τιμολόγιο 
του προμηθευτή, πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής των ειδών του τιμολογίου και 
κάθε άλλο δικαιολογητικά που προβλέπεται από νομικές 
διατάξεις ή τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(24) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 27 

Είδος σύμβασης: Βηματοδότες. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
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Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αίΐίΐκοηΐ'ΐοερίΐαΐ.ςιΐ'. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, η 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 12 Απριλίου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
2.000.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 19 Ιουνίου 2007 
και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20 Ιουνίου 2007 
και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙίΚοηΙιοερίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην υπηρεσία 
επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(25) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 28 

Είδος σύμβασης: Διάφορα μικροόργανα - συσκευές 
χειρουργείου. 


Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίί^οηΙιοερίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, η 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 12 Απριλίου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
210.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 16 Μαίου 2007 
και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 17 Μα'ΐου 2007 
και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηόοερίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(26) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 29 

Είδος σύμβασης: Καθετήρες καρδιάς. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 
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Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΐΐί^οηάοερίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, η 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 15 Φεβρουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
2.500.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 12 Απριλίου 
2007 και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 13 Απριλίου 
2007 και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙίΚοηόοδρίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην υπηρεσία 
επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(27) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 30 

Είδος σύμβασης: Συσκευές παροχέτευσης αναρρό¬ 
φησης. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 


Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίί^οηΙιοερίίαΙ.ςΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το νοσο¬ 
κομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) μήνες 
τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, η 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 15 Φεβρουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
320.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 18 Απριλίου 
2007 και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 19 Απριλίου 
2007 και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηΙτοερίΙαΙ.ΟΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην υπηρεσία 
επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(28) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 31 

Είδος σύμβασης: Υλικά οστεοσύνθεσης. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 
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Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΐΙίΙκοηΙτοερίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το 
νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) 
μήνες τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρείτο δικαίωμα για την κατακύρωση 
ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, η μικρότερης 
κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% 
στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, ή το 50% στην 
περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 19 Φεβρουάριου 
2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
6.000.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 19 Απριλίου 
2007 και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20 Απριλίου 
2007 και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙίΚοπΙιοερίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην υπηρεσία 
επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(29) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 32 

Είδος σύμβασης: Χειρουργικά εργαλεία - όργανα 
συσκευές. 


Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΙίί^οηΙιοερίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το 
νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) 
μήνες τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα¬ 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, η 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 19 Φεβρουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
800.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 20 Απριλίου 
2007 και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 23 Απριλίου 
2007 και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηόοερίΙαΙ.ΟΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην υπηρεσία 
επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(30) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 33 

Είδος σύμβασης: Χειρουργικά εργαλεία - όργανα 
συσκευές ενδοσκοπικών επεμβάσεων. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο νννννν.αΐΙί^οηάοδρίΙαΙ.ρΓ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το 
νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) 
μήνες τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, 
η μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης πο¬ 
σότητας, ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης 
ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 12 Απριλίου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
700.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 13 Ιουνίου 2007 
και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14 Ιουνίου 2007 
και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηίιοδρίΐαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται 
για το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που 
προμήθευσε την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την εξόφληση του μειοδότη είναι 
τα παρακάτω: τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών του τιμολογίου και κάθε άλλο δικαιολογητικά 
που προβλέπεται από νομικές διατάξεις ή τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην υπηρεσία 
επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 
Δεκεμβρίου 2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 


(31) 

Γ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθμ. Διακ. 34 

Είδος σύμβασης: Βελόνες αναισθησίας. 

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

Περιγραφή ειδών: Πληροφορίες καθημερινά από το 
Γρ. Προμηθειών, ώρες κοινού 12:30 - 14:00 Αναλυτική 
κατάσταση με τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές 
βρίσκονται στο \Λ/νν\/ν.3ΐίίΙ<οηΙιοδρίΐ3ΐ.9Γ. 

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την ημέρα της 
υπογραφής της. 

Διάρκεια χρονικής παράτασης σύμβασης: Το 
νοσοκομείο δύναται να παρατείνει μονομερώς για (3) 
μήνες τη σύμβαση. 

Δυνατότητα μεταβολής ποσοτήτων των ζητούμενων 
ειδών: Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την κατα- 
κύρωση ολόκληρης της προμήθειας, ή μεγαλύτερης, η 
μικρότερης κατά ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπερ¬ 
βαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, 
ή το 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. 

Διαθεσιμότητα τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος της 
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο από 5 Φεβρουάριου 2007. 

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.): 
90.000,00 ευρώ. 

Τόπος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 7 Μαρτίου 2007 
και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 8 Μαρτίου 2007 
και ώρα 12:30. 

Αναγκαία στοιχεία και διατυπώσεις συμμετοχής 
υποψηφίων: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και μεταγενέστερα. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Αναλυτική κατάσταση με τα 
είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο 
τεύχος διακήρυξης και στο νννννν.αΙΙί^οηίιοερίΙαΙ.ρΓ. 

Εγγυήσεις: Σύμφωνα με το π.δ. 394/1996. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και αποπληρωμής: Η 
εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή, θα γίνεται για 
το σύνολο της συμβατικής αξίας των ειδών που προμήθευσε 
την υπηρεσία μας, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών 
του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την εξόφληση του μειοδότη είναι τα παρακάτω: τιμολόγιο 
του προμηθευτή, πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής των ειδών του τιμολογίου και 
κάθε άλλο δικαιολογητικά που προβλέπεται από νομικές 
διατάξεις ή τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης στον Ελληνικό 
Τύπο: 29 Δεκεμβρίου 2006. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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